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pierwszy dyrektor Zakładów elektrycznych m. Lwowa, wiceprezes Związku Elektrowni w Polsce, wiceprezes Związku Przedsiębiorstw 

tramwajowych i koleji dojazdowych w Polsce, członek Zarządu Międzynarodow. Związku Tramwajowego, członek Państwowej Rady 

kolejowej, członek Komisji egzamin. Oddziału elektrotechn. Politechniki Lwowskiej, prezes Zarządu Zakładu Ubezpieczeń od wypadków, 

członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Nadzoru kotłów parowych, członek Rady Nadz. Polskiego Tow. Akc. Brown-Bovery, jeden 
z założycieli Instytutu dla naukowych badań chemicznych, prezes Rady Nadzorczej Tow. Akc. „Gaz Ziemny” etc. 


przeżywszy lat 62, po krótkich cierpieniach, zasnął w Panu dnia 22 stycznia 1925 r. w Meranie. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odbędzie się w Krakowie w kościele SS. Felicjanek przy ulicy Smoleńskiej we wtorek dnia 
3 lutego b. r. o godzinie 10 rano, poczem o godzinie 11 nastąpi eksportacja do grobu rodzinnego na ementarzu rakowiekim. 


Na te smutne obrzędy zapraszają Przyjaciół i Znajomych 


Zakłady Elektryczne miasta Lwowa. 
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